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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


RE- TENDER NOTICES 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge is 
- 50 ) sent by way of Money Order in favour of the 

Principal, Medical College Thiruvananthapuram , Kerala 
State Pin -695 011. Money order should reach this office on 
or before the specified date. No other forms of remittance 
will be accepted . 


[ No . 15/ 2011] 
No. C3 - 12241/ 2011 / MCT. 

19th November 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited in the 
prescribed form are invited for the supply of Split Air 
Conditioner required for the Academic Section of 
Medical College Thiruvananthapuram . The tender should 
be superscribed tender numbers and addressed to the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3 .30 p. m . 
Cost of tender form (inclusive of _ Sales Tax ): 

Original — 312. 

Duplicate — 156 . 
Last date and time of sale of tender form 
27-1- 2012 , 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 -1- 2012 , 2 .30 p. m . 

| Date and time of opening of tenders - 28 - 1 - 2012 , 
3 p . m . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അക്കാഡമിക് 
സെക്ഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ - 
1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 312 . 
പകർപ്പ് - 156. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 1- 2012, 2 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 -1- 2012, 2 മണി. 


State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 2 - 1-2012. No other form of remittance will be 
accepted . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
എസ്. എ . ടി. പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ഹാന്റ് ഡയർ- 2 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 1- 2012 , 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത 
ങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതു 
മായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ - 420 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 17 -1-2012, 3 മണി. 


- ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
- സമയവും - 18 - 1- 2012, 2. 30 മണി. 


| (2 ) 


[ No. 98/2011 ] 


No . C8- 21755 / 2011 / MCT. 


19th December 2011 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the Hand Drier- 2 Nos . required for the 
Paediatrics Department, S . A . T. Hospital, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


Tender should be superscribed as Tender Number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
18 -1- 2012, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനു വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 2 - 1- 2012 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ച് 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

One year . 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


Cost of tender form (inclusive Sales Tax ): 

Original - 420 
Duplicate - 210 


Last date and time for sale of tender form 
17-1- 2012, 3 p . m . 


Last date and time for receipt of tender form 
18- 1-2012 , 2 .30 p . m . 


Opening date and time of tender - 18- 1- 2012, 3 p. m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 


Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram- 695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p . m . 
| Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original — 416 . 
- Duplicate - 208 . 


8 . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala - non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one precentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest 
Money Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


10 . 


Last date and time of sale of tender form — 19 - 1 -2012 , 
2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
20 -1- 2012, 2.30 p . m . 

Date and time for opening tender 
20 -1 - 2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 20 - 12 - 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


11 . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെകാ 
ബ യോ ളജി വകുപ്പിലേ ക്കാ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാ ധ ന ങ്ങ ൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


| 13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the Tenderers wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. - 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 
അസ്സൽ - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 1- 2012 , 2 . 30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 1- 2012 , 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 20 - 1- 2012 , 
3 മണി. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 

- (1) 

(No. 31 /2011 ] 
No. C5/2813/2011/ MCT. 

11th December 2011 . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
- ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി 
യോഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 2 0 - 12 - 2 011 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
- നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Department of Microbiology of Medical College, 


000121 Alşim Bôreion ACB 0060502 Domicello 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


LIST OF ITEMS 


Name of Chemical and Reagents 


Quantity 


13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 


Weil felix antigens 
(Ox- 19 , Ox-2, OxK ) 
Brucella antigen 
Toxoplasma IgG Elisa 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders. 


5 Kits 


15 . Specifications of the items are given in the list. 


TENDER SCHEDULE 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notification . 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any notice 
and for free delivery at the department concerned . 


17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 


5. 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 . Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


(2 ) 

[No. 157 /2011 ] 
No. 07/21730 /2011 /MCT. 

11th December 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the Miscellaneous 
items required for Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender Form (inclusive of Sales Tax ): 

Original — 416 . 

Duplicate — 208 . 
Last date of sale of tender form — 10 - 1-2012 . 

Last date and time of receipt of tender 
11-1-2012, 2.30 p. m . 

Date and time for opening of tender 
11 - 1- 2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 2 - 1- 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ആ വ ശ്യ മായ മില്ലേ നി യ സ് ഉൾ പ്പെ ടു ന്ന വ വിതരണം 
ചെയ്യുവാൻ താല്പ ര്യ മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
OSMO GD5000long de (mla2010100gos ) : 


അസ്സൽ - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
10 - 1 - 2012 . 


2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
| concerned. 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11-1- 2012 , 2 .30 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 1- 2012, 
3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും 

മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 2 - 1- 2012 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദ ർ ഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
LIST OF ITEMS 

Quantity 
Sl . Name of Items 
No. Units Strength Indented 

2011 - 12 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 . Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


1 


Chappell s 


Pair 


7 inch 
8 inch 
9 inch 


| 200 
200 
200 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


10 Nos. 


2 Gum boot for 

cleaning staff 
3 Plastic Tray 
4 Pad Lock and 

key 


Pair Rubber 
1 No. 50x30 inch 


200 Nos. 


1 No. 


50 Nos. 


7 levers, 
65 mm 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


5 Hypochtsorite 

Solution for 
floor cleaning 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


Can 


5 litre 


100 Can 


6 


Plastic Apron 


1 No . 


500 Nos. 


7 Paper sticker for 

writing patient 
details in 
specimen bottle 


No s 1000 Nos. 


1000000 Nos. 


8 


Floor brush 


1 No. 


200 Nos. 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. 


9 


Nail brush 


| 1 No . 


300 Nos . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates are to be in firm 

One year. 


| 18. 


More details can be had from this office on 
working hours . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 25 -1- 2012, 
- 3 മണി. 


[ No. 159 / 2011] 


No, C3- 24783 /2011/ MCT. 


11th December 2011 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Pulse Oxymetre — 14 Nos . 
required for the Medicine Department, Medical College 
Thiruvananthapuram . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 50 അധിക 
മായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസി 
ക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 14 - 1-2012 , 
3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കു 
ന്നതാണ്. 


Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Medical College 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p .m . 
Cost of tender form (Inclusive of Tax ): 

Original - 416. 

Duplicate — 208. 
Last date and time of sale of tender form 
24- 1- 2012, 2.30 p . m . 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICES 


No . C1/ 12229 /2011 / TDMCA . 


12th December 2011. 


Last date and time of receipt of tender form 
25-1 -2012 , 2.30 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 25 - 1 - 2012 , 
3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 50 is 
sent by way of Money Order in favour of the Principal, 
Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or 
before 14 - 1 - 2012 . No other forms of remittance will be 
accepted . 


Due to some technical reason the date of opening 
of the following tender is extended as detailed below : 


Sl. 


Department 


Tender No. and 
Name of Items 


No. 


- 1 


51 / 2011 - Linear Accelerator 

with Treatment Planning 
System - 2 Nos. 


Radiotherapy 
MCH , Alappuzha 
and MCH 
Kozhikode 
Pathology 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടുബന്ധിച്ച 
മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൾസ് 
ഓക്സീമീറ്റർ - 14 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാ 
സുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


2 


43/ 2011 - Automatic Tissue 

Processor 


Cost of tender form : 
Original — 26 ,010 for Sl. No. 1 and 1 ,900 for 

- Sl. No. 2 . 
Duplicate - 13 , 005 for Sl. No . 1 and 950 for 

| SI. No. 2 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416. 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 1- 2012 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 1- 2012, 2.30 മണി. 


Last date and time of receipt of tender – 
12- 1- 2012 at 1 p . m . 


- Date and time of opening of tender - 12- 1 - 2012, 
2 . 30 p . m . for Sl . No. 1 and 12 - 1 - 2012 , 3 p . m . for Sl. No. 2 . 


Tenders should be addressed to the Principal , T. D . പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 
Medical College, Alappuzha- 688 005. Tender No . & due എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
date should be superscribed on each envelope . Late tenders ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
will not be accepted . Tenders will be opened at the time കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമയത്തും സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ 
and date noted above in the presence of such tenderers or അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
their authorized representatives who may be present at that തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട 
time. Intending tenderers may obtain the tender forms from 

- വില യ് ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേ ജാ ഫീസിൽ നിന്നും 
the undersigned on all working days from 10 a . m . to 4 p . 

- വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാ 
m . Cheques , drafts , postage stamps will not be accepted 

സിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം 
towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 

ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന തുമല്ല . 
required will be issued on additional payments as shown 

- ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വർ 
above . Tender form is not transferable and the cost is not 

ദർഘാ സിന്റെ വില യോ ടൊപ്പം ചാർജ്ജായി 50 കൂടി 
refundable . Tender forms will be supplied to the firms by 

മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 

ക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കു 
registered post subject to be a cash payment of 50 in 

മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
addition as postage charges . Money orders will be 

സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന 
accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submission of tenders. Further details 

താണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

സമ്മ ത പത്രവും ക്വാട്ടുചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ ഒരു 
can be had from the college office during working time. 

ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തി 
Tender should be accompanied by an agreement executed 

ട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര 
in Kerala Government Stamp Paper worth 100 and EMD 

ത ദ വ്യ മാ യി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . സമ്മ ത പത്ര വും 
1 % of the total cost of the item tendered . Tenders without 

നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാ സു കൾ 
EMD will be rejected . 

നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
- ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ക്ഷണിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

| No. C2/12748/2011/ TDMCA , 15th December 2011. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 
നസ്വരം 

വിഭാഗം 
നമ്പർ ഇനവിവരവും 

Due to some technical reason the date of opening of 

the following tender is extended as detailed below . 
1 51 /2017 - ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ റേഡിയോ തെറാപ്പി 
വിത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിംഗ് എം . സി . എച്ച്. 

| Tender No . and Name of Item - 53 / 2011 - Medical 
സിസ്റ്റം - 2 എണ്ണം 

ആലപ്പുഴ 

Books . 
ആന്റ് കോഴിക്കോട് 

Department— Central Library. 
2 43/ 201 - ഓട്ടോമാറ്റിക് ടിഷ പാത്തോളജി 
പ്രോസസ്സർ 

Cost of tender form : 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Original = 1,561 . 
അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1- ന് 26, 010 . 

Duplicate — 781 . 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,900 

Last date and time of receipt of tender form 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 13,005 . 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 950. 

15 -1-2012, 1 p. m. 


(2) 


ക്രമ 


Date and time of opening of tender — 15 - 1 - 2012 , 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 1- 2012 , 1 മണി. 


2 . 30 p . m . 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമമ്പർ 1- ന് 12 -1- 2012, 2.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 12 -1- 2012, 
3 മണി. 


Tenders should be addressed to the Principal, T. D . 
Medical College, Alappuzha-688 005 . Tender No. and due 
date should be superscribed on each envelope . Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 


- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു പുറത്ത് 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ, ഇന വിവരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 


the time and date noted above in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Intending tenderers may obtain the 
tender forms from the undersigned on all working days 
from 10 a . m . to 4 p . m . Cheques, Drafts , Postage Stamps 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate tender, if required will be issued on additional 
payments as shown above. Tender form is not 
transferable and the cost is not refundable . Tender forms 
will be supplied to the firm by registered post subject to 
be a cash payment of 50 in addition as postage 
charges. Money Orders will be accepted only if received 
within 10 clear working days prior to due date for 
submission of tenders. Further details can be had from the 
college office during working time. Tender should be 
accompanied by an agreement executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 100 and EMD 1 % of the 
total cost of the item tendered . Tenders without EMD will 
be rejected . 


വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജോഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങാ 
വുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന തുമ ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ദർഘാസിന്റെ വില യോ ടൊപ്പം ചാർജ്ജായി 50 കൂടി 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തിദിവസ 
ങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരി 
ക്കുകയുള്ളൂ. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപ്രതവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വില 
യുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാറ്റോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര തദ വ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സമ്മ ത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


T. D . Medical College, 
Alappuzha. 

TENDER NOTICES 


( Sd.) 
Principal. 


- ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ 
കോളേജിലെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
മെഡിക്കൽ ബുക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ ക്ഷണിച്ച് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 


- (1) 
| [ No. 8/2011-12/ CNA] 


No. Cl/1524/ 2011/ CNA. 


6th December 2011. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 53/ 2011. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 1,561. 


പകർപ്പ് - 781. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 1- 2012 , 1 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
16 - 1- 2012 , 2 . 30 മണി. 


Sealed tenders are invited for the purchase of 
Computers, Bulletin Board and Laser Pointers for 
Government College of Nursing , Alappuzha. The tender 
should be superscribed "Tender No . 08 /11 -12/ CNA for 
the supply of Computers , Bulletin Board and Laser 
Pointers ” and addressed to the Principal, Government 

College of Nursing, Alappuzha . The last date fixed for the 
| receipt of tender is at 3 p . m . on 19 - 1- 2012 and opening is 
at 4 p. m . on 19-1-2012 . Sale of tenders will be closed on 
18 - 1 -2012 at 4 p.m . The cost of tender is 420 and 
duplicate copy is 210 . The tender form is not 
transferable . Money Order will be accepted towards 
cost of tender form till 11 - 1 - 2012 . 50 should be sent 
additionally if needed by post. Approximate Cost is 
- 1, 50,000 . EMD 1 % of the total cost . More details can 

be had from the Office of the undersigned on all 
- working days. 


ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമയത്തും സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ 
അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട 


ആലപ്പുഴ നഴ് സിങ് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 

-- ത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, ആലപ്പുഴ 
കമ്പ്യൂട്ടർ, ലേസർ പോയിന്റർ ആന്റ് ബുള്ളറ്റിൻ ബോർഡ് 

എന്ന വിലാസത്തിൽ 24-1- 2012 , ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് മുൻപായി 

അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 24 -1- 2012, 4 മണിക്ക് 
എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും 

തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 420- o 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അടങ്കൽ തുക പകർപ്പിന് 210- മാണ്. വില്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 
1,50, 000. നിരതദ്രവ്യം ഒരുശതമാനം. 

23 -1- 2012 , 4 മണി. തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന് മണി ഓർഡർ 

സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 16 - 1 - 2012. തപാലിൽ 
ദർ ഘാസുകൾ “ 08 / 11 - 12 / നേ . കോ . ആ . എന്നു ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 കൂടി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിങ് കോളേജ്, അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 19 - 1- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് 

വിവ ര ങ്ങൾക്ക് ആഫീസു മായി പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 19-1- 2012 - ന് 

ബന്ധപ്പെടുക. 
4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റ 
വില 420 -ം പകർപ്പിന് 210 -ം ആണ്. വില്പന Government College of 

( Sd .) 
അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 18 - 1- 2012 , 4 മണി. തപാലിൽ 

Nursing , Alappuzha. 

Principal. 
അയയ്ക്കുന്നതിന് മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

TENDER NOTICE 
തീയതി 11- 1- 2012. തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 
കൂടി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി No. RSBY/HDS- 109 /2011/MCHV. 13th December 2011 . 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

Sealed tenders in the prescribed format are invited for 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി the supply of Low Osmolar Non Ionic and Iso - Osmolar 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 

Non Ionic Contrast Medium for Cath Lab in Medical 

College Hospital , Vandanam, Alappuzha. 
- (2 ) 

- " Tender No . RSBY/ HDS-109 /2011 / MCHV and due date 
| [09/2011-12/ CNA ] 

should be superscribed on the envelope at each tender. 

Tender should be addressed to the Superintendent , 
No , C1- 1075 /2011/ CNA. 

7th December 2011. 

Medical College Hospital, Vandanam, Alappuzha . Last date 
Sealed tenders are invited for the purchase of 

of receipt of tender is 17 - 1- 2012 at 11 a.m . Late tenders will 
Perforated Chairs for Government College of Nursing, 

not be accepted at any cost. The tender will opened on 
Alappuzha . The tender should be superscribed “ Tender 

17 - 1 -2012 at 3 p. m . in the presence of tenderers or their 
No. 09/2011- 12/ CNA for the supply of Perforated Chairs 

authorized representatives who may be present at the time. 

Intending tenderers may obtain the tender form from the 
and addressed to the Principal, Government College of 
Nursing , Alappuzha. The last date fixed for the receipt of 

Office of the Superintendent, Medical College Hospital, 

Alappuzha on or before 16-1-2012 at 3 p. m . 
tender is at 3 p . m . on 24 - 1 - 2012 and opening is at 
4 p . m . on 24 - 1- 2012 . Sale of tenders will be closed on Price of tender form : 
23 - 1- 2012 at 4 p .m . The cost of tender is 420 and 

Orginal — 1,100 + VAT. 
duplicate copy is 210 . The tender form is not 

Duplicat — 700 + VAT. 
transferable . Money Order will be accepted towards cost 
of tender form till 16 - 1- 2012. 50 should be sent 

The tender should be accompanied by an agreement 
additionaly if needed by post. Approximate Cost is 

| in Kerala Stamp Paper worth 100 and EMD of 1 % of the 
50 , 000 and EMD 1 % of the total cost . More details 

cost. The rules applicable to all tenders will be applicable 
can be had from the office of the undersigned on all 

to this tender also . Detailed specification and any further 

information related to the tender can be obtained from this 
working days. 

Office during office hours. 
- ആലപ്പുഴ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആവ ശ്യമായ 

- ആലപ്പുഴവണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
പെർഫൊറേറ്റഡ് കസേരകൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 

കാർ ഡിയാക് കത്തീറ്ററൈസേഷൻ ലാബിലേക്ക് 
തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

ലോ ഓസ് മോളാർ നോൺ അയോണിക് & എസോ 
കൊ ള്ളു ന്നു . അടങ്കൽ തുക 50 , 000 . നിരതദ്രവ്യം 

ഓമോളാർ നോൺ അയോണിക് കോൺട്രാസ്റ്റ് മീഡിയം 
ഒരുശതമാനം. 

സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് സീൽ വെച്ച് ദർ ഘാസുകൾ 
ദർഘാസുകൾ “09/ 2011 - 12 / നേ . കോ . ആ . എന്ന് രേഖപ്പെടു 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാ സ് കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ 
“ ആർ.എസ്. ബി . വൈ ./ എച്ച്. ഡി .എസ്. /109/ 2011 / എം . സി.എച്ച്. വി . 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി, സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ആശുപത്രി, വണ്ടാനം, ആല പ്പു ഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
17 - 1 - 2012 പകൽ 11 മണിക്ക് മുമ്പായി ആ ഫീസിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 17 - 1- 2012 
പകൽ 3 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെയോ അ വരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
1,100 - വില്പന നികുതിയും ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 
700 - വില്പന നികുതിയും അടച്ച് 16- 1-2012 പകൽ 3 മണിക്ക് 
മു ൻ പാ യി ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി 
തരേണ്ട തും മൊത്തം വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി 
വെയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


- എല്ലാ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ( സ്പെസിഫിക്കേഷനും മറ്റ് 
കാര്യങ്ങളും) ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി അധികാരികളിൽനിന്നും 
പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Medical College Hospital, 
Alappuzha. 


( Sd .) 
| Superintendent. 


TENDER NOTICE 


No. C1 / 4137/2011 / TDMCA. 

14th December 2011. 
- Sealed tenders are invited for the supply of the following items to T. D . Medical College , Alappuzha . 

| Tenders should be addressed to the Principal, T . D . Medical College, Alappuzha - 688 005 . Tender No . and due date 
should be superscribed on each envelope. Late tenders will not be accepted . Tenders will be opened at the time and 
date noted against each tender in the presence of such tenderers or their authorised representatives who may be present 
at that time. Intending tenderers may obtain the tender forms from the undersigned on all working days from 10 a . m . to 
4 p . m . Cheques, Drafts , Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost of tender forms. Duplicate tender, 
if required will be issued on additional payments as shown in the schedule. Tender form is not transferable and the cost 
is not refundable . Tender forms will be supplied to the firm by registered post subject to be a cash payment of 50 
in addition as postage charges . Money Orders will be accepted only if received within 10 clear working days prior to 
due date for submission of tenders . Further details can be had from the college office during working time. Tender 
should be accompanied by an agreement executed in Kerala Government Stamp Paper worth 100 and EMD 1 % of the 
total cost of the item tendered . Tenders without EMD will be rejected . 


ആല പ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാ ഗത്തി ലേക്ക് ആ വ ശ്യമായ താഴെപറയുന്ന വ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രിൻസിപ്പാൾ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർ ഘാ സു കൾ ഉള്ള ടക്കം ചെയ്ത ക വ റിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകികിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ അതാതിന് നേരേ കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്ന 
വരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് 
നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ 
ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി 50 കൂടി മണി ഓർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു . സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ 1 % വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേരിൽ 
എടുത്തിട്ടുളള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


SL. 


Tender No . and Name of 

Items 


and Name of 


Cost of Cost of 
Department tender form tender form 

Original Duplicate 


Department 


Last date and 
time of receipt 
of tender form 


Date and time 
of opening of 
tender form 


No . 


(1) 


- ( 2 ) 


(5) 


- (6 ) 


| 1 54/2011 - Electro Surgical Unit - 1 No . 


0 & G 


1, 688 


844 


16-1- 2012 , 
11 a . m . 


16 - 1 - 2012 , 
2 p . m . 


PM & R 


- 675 


350 


2 55/2011 - Mannual Adult Tilt 

Table — 1 No. 
3 56/2011 - Short wave Diathermy - 1 No. 


PM & R 


400 


200 


PM & R 


- 400 


200 


4 57/2011 - Ultra sound therapy + IFT 

- ( Combination therapy ) - 1 No . 
5 58/2011 - 16 Channel Polygraph - 1 No . 


Physiology 


1,688 


844 


16- 1-2012, 
2 .15 p . m . 
16-1 -2012, 
2 .30 p . m . 
16 - 1- 2012, 
2 . 45 p . m . 
16- 1-2012 , 
3 p . m . 
16 -1 - 2012 , 
3 .15 p . m . 
16- 1 -2012, 
3 .30 p . m . 
16 -1- 2012, 
3 . 45 p . m . 


6 59/2011 - Hemoglobino meter - 1 No . 


422 


7 60/ 2011 - ECG Machine 2 Nos. 


200 


8 61/ 2011 - Stetheography - 1 No . 


do. 


200 


( 1) 


(6 ) 


(7 ) 


9 62 /2011 — Expnograph — 1 No . 


Physiology 


400 


200 


16 -1-2012, 
11 a . m . 


10 63 /2011 — Dales Apparatus — 1 No. 


do . 


400 


200 


11 64 /2011 — Langerdroff system — 1 No. 


do . 


400 


200 


12 65 /2011 — Ortho drill — 1 No. 


Orthopeadics 2,531 


1,265 


do . 


1 ,688 


844 


13 66 / 2011 — Ortho ICU Bed 

Motorized — 4 Nos. 
14 67 /2011 — OrthoTunic — 2 Nos. 


do. 


400 


200 


16 -1 -2012 , 
4 p . m . 
16 - 1 -2012 , 
4 . 15 p . m . 
16 - 1 -2012 , 
4 .30 p . m . 
16 - 1- 2012, 
4 .45 p . m . 
17- 1- 2012, 
10 . 30 a . m . 
17 -1 -2012, 
10 .45 a . m . 
17 -1- 2012 , 
11 a . m . 
17 - 1 - 2012 , 
11 . 15 a . m . 
17 -1 -2012, 
11. 30 a . m . 
17 -1 -2012 , 
11 .45 a . m . 
17 - 1 -2012 , 
12 noon 
17 - 1 -2012 , 
12 .15 p . m . 


1.013 


394 


200 


563 


do. 


200 


200 


200 


200 


15 68 /2011 — Automated Blood Culture Microbiology 2,025 

System — 1 No. 
16 69/2011 — Class II Biosafety 

788 
Cabinet — 1 No. 
17 70 /2011 — Water distillation 

400 
apparatus — 1 No . 
18 71/2011 — Automated ELISA Reader with do . 

1 ,125 
washer and Printer — 1 No. 
1972/2011 — Freezing Cabinet 

400 
(Vertical-20 Degree) — 1 No. 
20 73 /2011 — Hebb ,s William Raze apparatus Pharmacology 400 

with digital time interval 

counter - 1 No. 
21 74/ 2011 — Bone and Meat Cutting Saw Anatomy 400 

( Vertical Band Saw ) — 1 No. 
22 75 /2011 — Microtome knife with Handle do . 

400 
2 Nos . 
23 76 /2011 — Endoscopic CCD Camera Digital ENT 

1,688 
with Colour monitor, Light 

source — 1 No. 
24 77 /2011 — Surgical Operating Microscope do. 2 ,278 

1 No. 
25 78 /2011 — Nasal Endoscope 0 degree 

400 
1 No. 
26 79/2011 — Whole Body Phototherapy Skin & VD 675 

Chamber — 1 No. 
27 80 /2011 — Micro motor Dermaberator with do. 

400 
diamond burrs — 1 No . 
28 81/2011 — CO2 Laser Fractional Ultra do . 1,575 

Pulse mode — 1 No. 
29 82/2011 — Multi Utility Phototherapy do . 

400 
Unit — 1 No. 
30 83 /2011 — Side Viewing Endoscope — 1 No. Gastro 

1,575 

enterology 
31 84 /2011 — Pulse Oximeter — 1 No. 

do . 

400 


17 -1 -2012 , 
12 . 30 p . m . 
17 -1 -2012, 
12 .45 p . m . 
17 -1-2012, 
3.00 p. m . 


844 


1, 139 


do . 


200 


335 


200 


17 - 1- 2012 , 
3. 15 p. m . 
17 -1-2012 , 
3. 30 p . m . 
17- 1- 2012 , 
3 .45 p. m . 
17 - 1- 2012, 
4 p . m . 
17- 1- 2012, 
4 .15 p . m . 
17 -1-2012 , 
4 .30 p . m . 
17 -1- 2012, 
4 .45 p . m . 
18 - 1 -2012 , 
10 . 30 a . m . 


788 


200 


788 


200 


(1) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


32 


85 /2011 — Multipara monitor — 6 Nos. 


Cardiology 


1772 


886 


16 - 1- 2012 , 
11 a . m . 


33 


86 /2011 — Infusion Pump - 10 Nos. 


1013 


506 


1013 


506 


34 87 /2011 — Emergency Patient shifting 

trolley — 1 No. 
35 88/2011 — Biphasic defibrillator — 1 No . 


450 


225 


Nephrology 


400 


200 


36 89/ 2011 — Multipara meter monitor 

1 No. 
37 90 /2011 — Haemodialysis Machine — 1 No. 


I 


do . 


1688 


844 


450 


225 


38 91/2011 — Defibrillator with Cardiac 

Monitor — 1 No. 
39 92 / 2011 — C - Arm with Image Intensifier 

- 1 No. 
40 93/2011 — Vessel Seiling Machine — 1 No. 


Neuro 
Surgery 
d o . 


2025 


1013 


18 - 1 - 2012 , 
10 . 45 a . m . 
18 - 1 - 2012 , 
11 a . m . 
18 -1 -2012 , 
11. 15 a . m . 
18 -1 -2012 , 
11. 30 a . m . 
18 -1 -2012 , 
11. 45 a . m . 
18 - 1 - 2012 , 
12 noon 
18 -1 -2012 , 
12 . 15 p . m . 
18 -1 -2012 , 
12 . 30 p. m . 
18 -1 -2012 , 
12 . 45 p . m . 
18 - 1- 2012 , 
1. 00 p . m . 
18 - 1- 2012 , 
2 . 00 p. m . 
18 - 1-2012, 
2 . 15 p . m . 
18 -1 -2012 , 
2. 30 p . m . 
18 - 1 -2012 , 
2 . 45 p . m . 
18 - 1- 2012 , 
3 p . m . 


2700 


1300 


General 
Surgery 


1238 


619 


41 94 /2011 — Accessories for Existing 

Harmonic Scalpel — 1 No. 
42 95 /2011 — Multichannel Monitor — 1 No . 


400 


200 


43 96 / 2011 — Minor procedure Light — 1 No. 


400 


200 


563 


281 


400 


200 


1856 


928 


1350 


675 


44 97/2011 — Biphasic Defibrillator with 

ECG monitor — 1 No. 
45 98 /2011 — Accessories for Existing Video 

Laproscope — 1 No. 
46 99/2011 — Thoracoscope set with 

Cardio 
Camera — 1 No . 

Thoracic 

Surgery 
47 100 /2011 — Rigid Easophagoscope — 

do . 
1 No. 
48 101/ 2011 — Intra Aortic Balloon Pump 

1 No . 
49 102 /2011 — Heart lung Machine with 

Hypother mia Machine — 1 No. 
50 103/2011 — Sutures, Implants ( Valve ) & do . 

Minor equipments — 1 No. 
51 104 /2011 — Reallime and its accessories Biochemistry 

- 1 No. 
52 105 /2011 — Fully Auto Analyzer — 1 No. do. 


4219 


2109 


10125 


5063 


10125 


5063 


18 - 1- 2012, 
3 . 15 p . m . 
18 -1-2012 , 
3. 30 p . m . 
18 -1 -2012 , 
3. 45 p. m . 
18 - 1- 2012 , 
4 . p . m . 
18 -1 -2012 , 
4 . 15 p . m . 
18 - 1 -2012 , 
4 . 30 p . m . 
18- 1- 2012, 
4 . 45 p . m . 
19 - 1 -2012 , 
10 . 30 a . m . 


3375 


1688 


1688 


844 


53 


106 /2011 — Chemi lumino meter — 1 No. 


2025 


1013 


54 107 /2011 — Spectrophoto meter — 1 No. 


450 


225 


(1) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


55 108/2011 — Deep freezer -20 degree — 1 No. 


Biochemestry 


225 


16 - 1 - 2012 , 
11 a . m . 


56 


109 /2011 — Double distillation set — 1 No. 


450 


225 


57 110 /2011 — Flame photometer — 1 No. 


400 


200 


58 


111/2011 — Electronic Balance — 1 No. 


400 


200 


400 


200 


59 112/2011 — Centrifuge and head 

16 bucket capacity — 4 Nos . 
60 113 /2011 — Semi Auto Analyses — 1 No . 


400 


200 


61 114 /2011 — Cold Centrifuge — 1 No. 


400 


200 


Radiodiagnosis 


2531 


1265 


62 115/2011 — Computerized Radiography 

System — 1 No. 
63 116 / 2011 — X Ray film Drier — 1 No. 


do . 


400 


200 


3038 


1519 


2025 


1013 


64 117/2011 — Mid Range Colour Doppler 

Ultra sound — 1 No. 
65 118 /2011 — Conventional Mammography 

— 1 No. 
66 119/2011 — Automatic film Processor for 

CR system — 1 No. 
67 120 /2011 — Mammography unit — 1 No. 


19 - 1 - 2012 , 
10 . 45 a . m . 
19 - 1- 2012 , 
11 a . m . 
19 - 1- 2012, 
11. 15 a. m . 
19 - 1-2012, 
11. 30 a . m . 
19 -1 -2012 , 
11. 45 a . m . 
19 - 1 -2012 , 
12 noon 
19 - 1 - 2012 , 
12 . 15 p . m . 
19- 1-2012, 
12 . 30 p . m . 
19 -1 -2012 , 
12 . 45 p . m . 
19 - 1-2012 , 
1 p . m . 
19 - 1 -2012 , 
2 p . m . 
19 -1 -2012 , 
2 . 15 p . m . 
19 -1-2012 , 
2 . 30 p . m . 
19 - 1- 2012, 
2. 45 p . m . 
19 - 1-2012 , 
3 p . m . 
19- 1- 2012 , 
3. 15 p . m . 
19 -1 -2012 , 
3. 30 p . m . 
19 -1 -2012 , 
3. 45 p . m . 
19 - 1 -2012 , 
4 p . m . 
19 -1 -2012 , 
4 . 15 p . m . 
19 -1 -2012 , 
4 . 30 p. m . 
19- 1- 2012 , 
4 . 45 p . m . 


1125 


563 


5906 


2953 


68 121/2011 — Digital X ray system — 1 No . 


do. 


2531 


1265 


69 122/2011 — Mobile jammer 1, for 100mets 


400 


200 


Academic 
Section 
Pathology 


70 123 /2011 — Microtome 


788 


394 


71 124 /2011 — High profile microtome black 


Pathology 


400 


200 


72 125 /2011 — Multipara Monitor — 5 Nos. 


Medicine 


1688 


844 


73 


126 /2011 — Biphasic defibrillator — 2 Nos. 


1125 


563 


74 127 /2011 — Pulse Oxymeter — 3 Nos. 


do. 


750 


375 


75 128 /2011 — Critical Care Ventilator — 5 Nos . 


8438 


4279 


76 


3417 


1709 


129 /2011 — Motorized ICU Bed with 
X - ray back rest — 9 Nos. 


T. D . Medical College, 
Alappuzha. 


(Sd .) 
Principal. 


RE - TENDER NOTICE 


TENDER NOTICE 


No. A2 - 2470/ 2011 /ICHIG 


1st December 2011 . 


No . C/ 1839/2011/DCK . 


14th December 2011 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Glass Wares to Institute of Child Health & 
Children s Hospital, Amalagiri P. O ., Kottayam . 


The date and time of the tender for the supply of 
Ultrasonic Scaler, invited as per Tender Notice 
No. C /1838 /2011/DCK dated 29 -7 -2011 is rescheduled as 
shown below. 


Tender No. and Name of Item — 17 / 2011 
Ultrasonic Scaler (buy back of 5 Nos. of old Ultrasonic 
Scaler) - 17 Nos. 


Cost of tender form - 1,013 . 


Last date of receipt of Money Order — 30 - 1 - 2012 . 


Last date and time of tender sales - 9- 2-2012 , 3 p. m . - 

Last date and time of receipt of tender - 10-2 -2012, 
3 p . m . 


Date and time of opening tender - 13 - 2 -2012 , 11 a. m . 


Other conditions remain the same. 


കോട്ടയം ഗവൺ മെന്റ് ഡന്റൽ കോളേജിലേ ക്ക് 
ആവശ്യമായ അൾട്രാസോണിക് കേലർ എന്ന ഉപകരണം 
വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി 29 - 7 - 2011 - ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന 
സി / 1838 / 2011 / ഡി. സി . കെ . എന്ന നമ്പരിലുള്ള ദർഘാസ് 
പര സ്യ ത്തിന്റെ സമ യ കമം താഴെപറയും പ്രകാരം 
പുന: ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു . 


Tender forms can be had from this office on 
| payment of 416 prescribed cost in cash or by 
Money Order till 12 - 1- 2012 at 3 p . m . No other modes of 
remittance will be entertained . Those who require tender 
forms by post , a sum of 40 will be added towards 
postage charges. Money Orders should reach this office at least 
10 days prior to the closing date of tender sales. Cost of 
tender forms will not be refunds. 

The duly signed tenders superscribed on the envelope 
as Tender No. A2- 2470 /2011/ICHG for the purchase of 
Glass Wares addressed to The Superintendent, Institute of 
Child Health , Kottayam - 36 should reach this office on or 
before 13 - 1- 2012 , 1 p . m . Tenders received late will not 
be entertained . The duly received tenders will be opened 
at 13 - 1 - 2012 at 2 .30 p. m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office during 
working hours. The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason . 

- കോട്ടയം കുട്ടി ക ളുടെ ആശു പതി യി ലേക്ക് 
ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 416 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
2-1- 2012, 3 മണി വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി ഓർഡറായി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുൻപ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എ2/ 2470 / 11/ ഐ . സി .എച്ച്. ജി . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
ഗ്ലാസ് വേയേഴ്സ് എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടു കൂടി സൂപ്രണ്ട്, 
കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രി, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
13-1-2012 ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ട 
താണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണ 
മായതോ ആയ ദർഘാ സു കൾ പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 13 -1- 2012, 2.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
- വിശദ വിവര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ടെണ്ടർ നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും 
17 / 2011 - അൾട്രാസോണിക് സ്കേലർ ( പഴയ 5 എണ്ണം 
ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ) - 17 . 
ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വില 1,013 . 


മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
30 - 1 - 2012 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 9 -2 -2012, 3 മണി. 


ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 10 - 2 - 2012 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 - 2- 2012, 
11 മണി. 


മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 


Government Dental College, 
Gandhinagar, Kottayam . 


(Sd.) 
Principal. 


Institute of Child Health and 
Children s Hospital, Amalagiri P. O ., 
Kottayam . 


| ( Sd.) 
Superintendent. 


TENDER NOTICE 


The tender will be opened as detailed above. Belated 
tenders will not be accepted . 


No, S4 -12885 /2011 / MCC. 


8th December 2011 . 


SPECIAL CONDITIONS 


Sealed and competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of NIV Ventilator- 2 Nos . to the Department 
of Medicine, Medical College , Kozhikode. 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty: Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC: 5 years. AMC and CAMC rate 

(to be mentioned separately) will be considered for 

selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made. 


Superscription - Tender No. S4/12885/2011/ MCC for 
the supply of NIV Ventilator to the Department of 
Medicine. 

Estimate Cost - 1,50 , 000. 
Cost of tender form - 416 . 
Cost of tender form by post - 456 

Last date and time of sale of tender form by post 
22-1 -2012 , 3 p. m . 

Last date and time of sale of tender form — 30 - 1-2012 , 
3 p . m . 

| Due date and time for receipt of tender - 31 -1 - 2012, 
11 am. 

Date and time for opening tender — 31 - 1 - 2012 , 
11 . 30 am. 


Date upto which the rates are to be firm 
31 - 3- 2012 . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Govt. Medical College , Kozhikode , 
Kerala , India, Pin -673 008 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal , Medical College, Calicut during 
working hours (Phone : 0495 -2350212 ). Tender should be 
superscribed with Tender Number as specified above . The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price. Stamp Paper will 
be supplied to the firms outside Kerala , on request, along 
with the remittance of 150, 100 towards the cost of 
Stamp Paper and 50 as incidental charge by Money Order 
taken in favour of Principal, Medical College , Calicut. 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned. Freight, 
Insurance, loading , unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് എൻ. ഐ . വി. വെന്റിലേറ്റർ - 2 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എ സ് 4 / 12885 / 11/ 
എം . സി . സി . മെഡിസിൻ വകുപ്പിലേക്ക് എൻ. ഐ . വി . 
വെന്റിലേറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 1,50,000. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 416 . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും -- 22 -1-2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 30- 1-2012 , 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 31- 1- 2012 , 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
- 31 - 1 - 2012 , 11.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്ന 
തിനുമുള്ള മേൽവിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. ( 0495 - 2350212 ) 
| 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മത 
പ്രതത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 


SPECIFICATION 


കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിര്ദ വ്യം , 
സമ്മതപത്രം, മറ്റു ദ ർ ഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില 
നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെ യോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


Modes: CPAP and spontaneous with fixed Apnea 
Back -Up ( 10 BPM ) 

Pressure Range : 

IPAP : 2 - 25 CMH 20 , EPAP : 2 - 25 CMH 20 , 
| CPAP : 4- 20 CMH 20 

Trigger and Cycle Sensitives : 5 Level 
Rise Time : 90 MSec -900 Msec . 
Delay Time : 0 -45 Min . 

Ti Control (S Mode ) : Ti Max range: 0 . 1 -4 .0 Sec., 
Ti Min range : 0 . 1- Ti Max Sec 

Data Display on LCD Treatment Screen : Mode and 
Pressure , leak , respiratory rate , Vt, trigger and cycle 
indicators. 

Result Screen : 

Usage and Efficacy data (leak , Vt, respiratory rate , 
minute ventilation , spontaneous trigger and cycle % , AHI, 
pressure ) 

Power supply input range : 100 - 240 VAC , 50 -60 Hz, 
110V Ac 400 Hz 

Size (LXWXH ) : 112 mm x 164 mm x 145 mm 
Weight : 1.3 kg. 

IEC 60601 - 1 Classification : Class II (double insulation ), 
Type CF, Continuous operation 

Mask : Two Layer Medicated Silicon with better 
expiratory port and clipping Head gear. 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


2. ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


Office of the Principal, 
Government Medical College, 
Kozhikode. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 


| ( Sd .) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. S4 -14118/ 2011/ MCC. 


13th December 2011 . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed forms are invited from the manufacturers or authorized dealers for 
the supply of Sports Goods to the Department of Physical Education, Medical College, Calicut ,Kerala , India. 


| Superscription - Tender No. S4 /14118/ 2011/ MCC for the supply of Sports Goods to the department of 
Physical Education . 

Estimate Cost - 82,560. 
Cost of tender form - 416. 


Cost of tender form by post - 


456 . 


Last date and time of sale of tender form by post — 4 - 1- 2012 , 3 p . m . 


Last date and time of sale of tender form — 12-1 -2012, 3 p . m . 
Due date and time for receipt of tender - 13 - 1- 2012, 11 a. m . 


Date and time for opening tender - 13 - 1 - 2012 , 11 .30 a . m . 


Date upto which rates are to be firm — 31- 3- 2012 . 


Person to be addressed for buying and submitting tender form - Principal, Govt. Medical College, Kozhikode , 
Kerala , India , Pin -673 008 . 

Tender forms and details of tender can be had from the office of the Principal, Medical College , Calicut during 
working hours (Phone: 0495 - 2350212 ). Tender should be superscribed with Tender Number as specified below . The tender 
should be submitted along with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest Money Deposit @ 
1 % of quoted price. Stamp paper will be supplied to the firm outside Kerala , on request, along with the remittance of 
- 150 , 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 as incidental charge by Money order taken in favour of Principal , 
Medical College, Calicut. Specimen copy of the agreement is annexed with the tender form . 

- Rate should be quoted in Indian Rupees only. All the taxes applicable is to be clearly mentioned. Freight, Insurance , 
loading , unloading , erection and commission charges and installation should be borne by the tenderer. Payment also will be 
made in Indian rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice. Tender form is not transferable. Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Duplicate copy of tender form can be obtained on payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above. Belated tenders will not be accepted . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. 
2. 


The brochure issued by the manufacturer in original should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at his own cost, if requested . 
Warrenty : Minimum 2 years. 
AMC and CAMC : Minimum 5 years . AMC and CAMC rate (to be mentioned separately) will be considered for 
selection if necessary . 
No advance payment will be made . 


4 . 


- 5. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോർട്ട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്.4/ 14118 /11/ എം . സി . സി . - ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പിലേക്ക് പോർട്സ് 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


അടങ്കൽ തുക - 82, 560. 


നിരതദ്രവ്യം-- 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 416. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 4- 1- 2012, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 12 -1- 2012 , 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 13 - 1- 2012, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 -1 -2012 , 11. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് ( 0495 2350212 ). 
- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ ക യിലുള്ള സമ്മ ത പതം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി, മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 
മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷുറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതാണ്. 
തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില 
നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ് ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 

സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


LIST OF SPORTS GOODS 


Name of Item 


Specification 


Quantity 
Required 


No . 


- (1) 


18 Pairs 


18 , 


Foot ball books 
Foot ball stockings 
Shin guard with ankle cover 
Jersey 


18 , 
18 Nos. 


5 


Shorts 


18 , 


Goal keeper gloves 
Air Pump 
Bibs 
Table Tennis Jersey 


Good quality suitable for hard surface 
Double net elastic 
Small size with Ankle 
Poly bright cotton material with stripes design 

( Separate design for two goalkeepers with 
| name, College emblem ) 

Poly bright cotton material with black and white 
design (separate design for two goal keepers ) 
with Nos. 
Durable Type 
Durable Type 
Durable Type (Steevless) 
Good quality (Cotton ) 
(name with college emblem ) 
Good quality ( Cotton) ( with Nos.) 
Tournament quality 
Standard quality 
Tournament purpose 


2 Pairs 
2 Nos . 
18 ,, 
10 ,, 


Table Tennis Shorts 
Table Tennis Stand 
Lawn Tennis balls 


10 Nos. 
2 Pairs 
20 Box 
Each box 
3 Balls 
4 Nos . 
1 No. 


Lawn Tennis Rackets 
Tread Mill 
Fitness body shaper 


T Barrow 
Olympic Incline 


Standard quality Tournament purpose 
Motorised (1 year guarantee + repair guarantee ) 
Ab slider best quality Exercise with coupled 
(1 year guarantee ) 
Best quality ( 1 year guarantee + repair guarantee ) 
Fixed with stand - Best quality 
(1 year guarantee + repair guarantee ) 
With chain Length 4 meter Iron covered with leather 
Best quality cotton — Name with college emblem 
Best quality cotton (with Nos.) 


Roman Ring 
Volley Ball team Jersey 
Volley Ball shorts 


1 Pair 
12 Nos. 
| 12 , 


20 


( 2 ) 


(3) 


(4 ) 


24 Nos. 


Basket ball (Men ) ( size 7 ) 
Cricket Bat 


3 , 


Durable good quality 
English willow best quality weight 
less willow (BCCI quality ) 
Coirfed (Approved BCCI directions) 


1 No . 


16 Nos. 


10 , 


Coir mat (Half) 

(concrete wickets ) 
Cricket uniforms whites 
lower and upper 
Abdominal guard 
Arm guard 
Check guard 
Batting pad (Legguard ) 
Cricket cap (white ) 
Kit bag (big size) 
Wicket keeping inner gloves 
Volley ball Antennae 
Shuttle badminton Net 
Badminton Jersey 
Badminton shorts 


White set cotton Best quality 
(name with college emblem ) 
Best quality (official standard ) 
Best quality ( Approved KCA ) 
Best quality (Official standard ) 
Best quality (official standard ) 
Best quality (with college emblem ) 
Best quality 
Best quality 
As per (IVBF specification 
Best quality ( Tournament type cotton ) 
Best quality (White) Name with college emblem 
Best quality 


1 No. 
3 Nos. 
16 , 


2 , 


2 Pairs 


2 , 
2 Nos. 


Government Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd .) 
Principal. 


